FRYDERYK PRAWDA 


emer. c. 1 k. Pułkownik, 


przeżywszy lat 63, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł dnia 8 grudnia 1900 r. 


Obrzęd pogrzebowy odbędzie się w poniedziałek dnia 10 b. m. o godz. 5 popołudniu z domu żałoby 
pod L. 5 przy ulicy Krupniczej, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we wtorek dnia 11 grudnia o godzinie 9 rano w kościele OO. Karmelitów. 


Zakład pogrzebowy „„Concerdia I. K. Pekałskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


